Sciences Po / fonds CEVIPOF 


Elections Législatives -- Première Circonscription des Ardennes 


SCRUTIN DE BALLOTTAGE DU 12 MARS 1967 


Ve RÉPUBLIQUE 





Lucien MEUNIER 
Député-Maire de Junliville 


Raymond COCU 
Suppléant 





Electrices et Electeurs, 


Nous remercions tres chaleureusement les 15.652 d'entre vous aui, dès le 
premier tour de scrutin, nous ont manifesté une confiance totale. Ils ont compris 
d'emblée que le citoyen français qui se prononcerait pour un candidat de l'opposition, 
après avoir donné sa voix au Chef de l'Etat lors de l'Election Présidentielle, voterait 
tout simplement contre lui-même et compromettrait l'avenir de la France. 


Nous pensons que le 12 Mars ceux qui ont cru bien faire 
en votant pour d'illogiques oppositions, faisant abstraction de 
quelques griefs relatifs à leur profession, auxquels ils savent que 
nous nous attachons à porter remède, reporteront leurs voix sur 
les noms du Député-Maire de JUNIVILLE : 


Lucien MEUI 


et son Suppléeant 


Raymonp COCU 








SUrFCOUT : PAS D'ABSTENTIONS 


Vu les Candidats IMP. VILLEMET - RETHEL 





